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ROSA MOSCHATA. 

R. Germinibus ovatis pedunculisque villosis, caule petiolisque acu- 
leatis, foliolis oblongis acuminatis glabris, paniculis multifloris. 
Ait. Hort. Kew. 2 , pag. 207. Willd. spec. 2 , p. 1074* Desfont. 
FL Atlant. 1, pag. 4°°- Poiret , Ene. 6, p. 291. 

R. ( Opsostemmd). Ehrh. Beitr. 2 , p. 72 . 

ROSIER MUSQUÉ. 

DESCRIPTION. 

Les tiges de ce Rosier, qui s’élévent á la hauteur de six á 
sept pieds, sont armées de quelques aiguillons forts, larges, 
et crochus; d’autres, plus petits, garnissent le pétiole des 
feuilles composées de cinq á neuf folióles oblongues, poin- 
tues, dentées en scie, d’un vert foncé, luisantes, connne 
tomenteuses en-dessous. Les fleurs, disposées en panicule, 
sont légérement odorantes, blanches, et portees par des pédon- 
cules gréles garnis de poils glanduleux. Lovaire est ovale- 
oblong , et légérement velu. Les lobes du cálice , deux entiers 
et trois pinnatifides, sont lancéolés, un peu plus courts que 
les pétales. Les styles, velus, s’élévent en une petite colonne 
de la hauteur des étamines. 

Les principaux Iconographes de cette Rose, sont, Tabernae- 
MONTANus, J. Bauhin, et iniss Lawrence. 

Ü BSERVATIONS. 

Ce Rosier est originaire de Barbarie; Olivier en a vu des 
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